単純 な 回 路 で B 起 源 を バッ テリ ドラ イブ する と 音 は どう な る か 


「 パフ デア ンプ に よる 委 双 


前 回 の 6L6GC3 結 シン グル ・ 
アン プ は , その 後 , 音 の 改善 が み ら 
れず , 他 と の 違い が 見 つけ られ な い 
も どか し さか ら ,。 つい に バッ テリ 電 
源 を 試す た こと に し まし た . 

以前 に プリ アン プ で 試し た 12 
V,。 6.5 Ah バッ テリ の 残り が 12 個 
ほど 使え まし た の で , 新た に 自動 車 
バッ テリ を 8 個 買い 足し ,。 さら に 中 
古 車 か ら 3 個 か ひき あつ め て や っ と 
270 V を 作り まし た . アン プ は 一 電 
源 で 使え を る よう CR 結合 と し まし 
た (第 1 図 )、 そ の 他 の 電源 に つい て 
は , 初段 の バイ アス は ニッ カド 電池 , 
出力 段 の バイ アス は AC 電 源 の 整 
流 。 ヒ ー タ は AC で す 。. 

電源 の 配線 は 。 バッ テリ 間 は 1.6 
mm の F ド ケーブル と し , バッ テリ か 
ら ア ンプ まで は , 1 .25 スケ ア の 毅 
的 な 電線 で 。 アー ス 線 の み 2 スケ ア 
の ダブ ル と し まし た . また 。 短絡 防 
止 の た め に バッ テリ の 出力 に 3A 
の ヒュ ー ズ を 取り 付け て いま す . 


らら 2 


須 貨 一 男 


さて , その 音質 は , ピア ノ の 音 が 
躍動 的 で すばらし く , これ は ハイ エ 
ンド に 突入 し た と 思い まし た 。 パラ 
ッ ク の バッ テリ の まま , お 定まり の 
よう に 次 か ら 次 に いろ いろ な CD 
を 聞き まし た . その 他 の 音質 上 の 特 
微 は , 音 が 清 ん で いて 低音 が よく 延 
び , そし て 耳元 へ グー ン と せま っ て 
きま す .。 ま る で スピ ー カ の fo より 下 
の 方 が 出る 感じ が し ます . グラ イコ 
に よる 低音 増強 や カッ プリ ング コン 
の 容量 の 増加 で は 出 な い 音 で す . 


アン プ の 聞き 比べ 


さん ざん ,。 バッテリ ・ ア ンプ を 聞 
いた と ころ で ,。 サン スイ の DC アン 
プ と ,。 元 の AC 電 源 球 アン プ を 聞き 
間 ま まだ お る と 。 どう で し ょ う 。 
あん な に 音 の 違い が わか ら な な か っ 
た も の が , 今度 は 簡単 に 区 別 で きる 
よう に な り ま し た 。 


《 そ の 1》 


信 サ ンス イ DC 300 W アン プ 
B-2301 L 


な か な か が ん ば っ て いる の で す が 
低音 に 盛り 上 が り が あり , その 下 が 


うす く , 音 が 出 て いな い 感 じ が し ま 
す . また , 中 高音 に も う 少 し 透明 感 
が 欲し く な り ま す . 


信 自 作 6L 6 AC 電源 アン プ 


低音 が まる で ぬか る み の 中 に いる 
よう で , 中 高音 は と いう と 霧 の 中 か 
ら 聞 こえ る 感じ が し ます . 

さん ざん な 結果 で す が , どう し て 
こん な に ハッ キリ 違い が わか る よう 
に な っ た の で し ょ うか . いわ ゆめ る 骨 
董 の 世界 で は 目 が 肥え た と いう の で 
し ょ う が , それ で は 漢 然 と し て いま 
す . も っ と 分 か り 易 いた と え を 考え 
ます と 。 私 の よう に いつ も ファ ミリ 
ー カ ー し か 乗ら な い 人 間 は , A 社 , 
B 社 の ファ ミリ ー カ ー の 回 束 の 違い 
は あま り 良 くわ か り ま せん .。 と ころ 
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@ 屋 内 の プレ ー カ 盤 
が , 馬力 の ある スポ ー ツ カー を いつ 
も 乗っ て いる 人 な ら フ ァ ミ リー カー 
の 加 束 の な さ が 良 くわ か り , また A 
社 と B 社 の クセ の 違い も わか ろう 

と いう も の で す . 

今 ま で の アン プ よ り 格 段 に 音 が 良 
く な り ま し ま の で バッ テリ を 常設 す 
る 事 に し 。 バ ッ テ リ は シー ル 型 より 
手近 に 入手 で きる 自動 車 バ ッ テ リ と 
し まし た .。 車 で は バッ テリ の 寿命 は 
4 年 ほど で す が も っ と 負荷 が 軽い の 
で 倍 位 は と 思い ます. 欠点 と し て は 
定期 的 に 補 水 する 必要 が ある ほか , 
充電 中 に 水素 ガス が 発生 し ます の で 
室内 で の 使用 は 危険 で す . 

そこ で , RV 車 用 プラ スチ ッ ク ケ 
ー ス ( 薔 が 人 が 乗っ て も 壊れ な く な っ 
て い ぃ る ) を 4 個 買 い 込 み ま した. 1 ケ 
ー ス 当たり バッ テリ 7 個 を 入れ る 
と , 合計 28 個 ま で 収納 で きま す . ケ 
ー ス の 蓋 は 塩ビ 管 の ガス 抜き を 取り 
付け 窓 の 下 に 置き , 窓 か ら 配 線 を 引 
き 込 む 事 と し まし た . 

バッ テリ の 型番 は 38 B19, 容量 
は 30 Ah の よう で 型番 か ら は Ah 
は 出 て きま せん . 数 字 が 大 きい ほど 
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@ 自 動車 バッ テリ 26 個 
容量 が 大 きい 位 の めやす で す .。 充電 
電流 は 3.5 A で す (第 2 図 . 


次 の 問題 は ター ミナ ル で す . 自動 ・ 


車 用 バッ テリ ・ タ ー ミ ナル は 何 100 
A も 取れ る よう に し っ か り し て い 
ます が 1 個 半 300 位 し ます . 26 個 も 
な る と か な り 出 費 が か さ み ま す . そ 
こ で , B 電 源 と アー ス 側 の 引き 出し 
線 の み バ ッ テ リ ・ タ ー ミ ナル を 使用 
し , あと は ホー スバ ンド を 流用 し て 
み ま し た 。 

結果 は バッ テリ ・ タ ー ミ ナル に は 
テー パ が か か っ て いて ホー スバ ンド 
を 締め 上 げ る と 上 へ あがっ て し ま 
い 。 と め る に は 少々 コツ が いり ます 


1T2ATZ 


240 9 


中 7 フェ テイト コア 


(第 3 図 ①, ②). 配線 は 1.25 スケ ア 
の 両行 ビニ ー ル 線 を 20 cm の 長き 
に 切り , 端 を 2 cm ほど U の 字 に し 
て ハン ダ 上 げ し 2 本 と も バン ド で タタ 
ー ミ ナ 形 へ 政 めまい だ 。 

20 cm と 長め な の は , バッ テリ の 
吊り 下げ バン ド を 残し て お き , 液 面 
を 見 る と き に 上 へ 持ち 上 げ て 横 か ら 
眺め る た めで す . 室内 の ブレ ー カ 盤 
まで の 配線 は コモ ン ラ イン は 14 ス 
ケア を 2 本 と し , 土 B の 配線 は 2 
mm の F ケ ー ブ ル と し て 左右 チャ 
ン ネ ル は 独立 させ て ます . 

TANGO 
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< 第 1 図 > パッ テリ ・ ド ライ ブ 用 6 L 6 GCC アン プ 回 路 
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また , 配線 を 短絡 する と 線 が 燃え 
て し まい ます の で 。 ター ミナ ル の 出 
口 に チュ ー プ ブラ 型 の ヒュ ー ズ ホル ダ 
を 取り 付け , 屋内 か ら ク リッ プ で 充 
電器 を 繋ぐ た め に 3A の ヒュ ー ズ 
を 入れ て いま す . プレ ー カ は 手持 ち 
の AC 電源 用 を 流用 し て いま す が , 
DC 電流 を 流し て 遮断 時 に アー ク を 
引い た 場合 は 切れ ず に アー ク で 焼損 
し ます . カタ ログ で 直流 は 何 ア ン ペ 
ア ま で 切れ る か 確認 し て お く 必 要 が 
あり ます . 

さら に 保守 の た め に , バッテリ の 
中 間 に ヒ ュー ズ 付 の ナイ フス イッ チ 
を 取り 付け て いま す . 室内 の プレー 
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COM 

カ 盤 に は 動力 用 4 P の コン セン ト ・ 
プラ グ の 接続 で 、 ア ンプ の 改造 は 必 
ず プ ラグ を 抜く 事 と し まし た . 

プラ グ か ら ア ンプ まで の 配線 は 2 
m の 長 さ で , 十 5 を 2 スケ ア の 平行 
ビニ ー ル 線 で 計 4 本, アー ス 側 の コ 
モン ライ ン は 端子 台 を 使っ て 3.5 
スケ ア を ダブ ル で 計 4 本 , 合計 8 本 
を 引っ 張り まし た . 

また 。 危険 防止 の た め 。 ア ンプ 類 
の 物理 的 な アー ス は 取ら ず フ ロー テ 
ォ ジ ダグ 方 工 と し て いま す 。 320V で 
数 10A を 軽く 流せ る の で 感電 防止 
は 最 優 先 課題 で す . その 他 の 安全 対 
策 と し て は , 乾燥 し て いる スリ ッ パ 
を 履く と か , ゴム で て 裏打ち さ 
れ た 敷物 を フロ アー に 敷い た 
り , アン プ の 調整 は 必ず AC 
電源 で お こ な う 等 で す . 


充電 器 


まず , 先 に 作る の は 充電 器 
で す . 自動 車 肌 バ ッ テ リ 30 
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< 第 3 図 > 
バッ テリ 間 の 


400V (1 ) 


初段 (2) 


Ah の 充電 電流 は 3.5 A と な っ て い 
ます . 電圧 は 320 V で すか ら 320※ 
3.5 A=1,120 W と な り ,。 さら に あ 
る 程度 の 定 電流 特性 と する た め に さ 
ら に 電圧 が 必要 に な っ て きま す . 充 
電電 流 を 2--2.5 A に 抑 を える こと で 
容量 を 下げ , 手持 ち に 200V500 
VA の トラ ンス が あり まし た の で , 
それ に 24V2A の トラ ンス を 足し 
で ゆい きま し た 。 

ケー ス は , メー カー 製 安定 化 電 源 
の ジャ ンク 品 を 利用 し , 電流 計 は 5 
A の 物 を その まま 使用 電圧 計 は も 
と の 40 A に 抵抗 を 挿入 し て 400 V 
に 改造 し ま した. 寸法 は 200X200 メ 
320 mm で す (第 4 図 ). 

充電 時 間 は , 電源 入力 に タイ ム ス 
イッ チ を 入れ て 2.5 A, 10 時 間 程 度 
で 切り と し て いま す が , 充電 回 路 が 
定 電流 回 路 で な く 抵 抗 を 入れ て ある 
だ け な の で , 数 時 間 た つと バッ テリ 
電圧 が 上 昇 し て 充電 電流 は ほとん ど 
流れ な く な り ま す . た だ し , 液 面 が 
低下 し , 電極 が 露出 し て いる 場合 は , 
電極 が 損傷 し , 電流 が 流れ っ ぱな し 
に な り ま す . 


アン プ 部 品 と 音質 に つい て 
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< 第 7 図 > 

前 段 の イン ピー ダン 
ス に より ひずみ が 変 
化す る 


① 影 響 を 受け る 場合 ② 影 響 を 受け づら いり 場合 


kV1 キ AV ほぼ kV1 


第 8 図 > 
前 段 の Z に 左右 さ 
れ な い 電 池 バ パイ アス 


ニッ カ eaT 


ー2.6V 壮 AV 


V1 の 信号 に より バイ アス 電源 に 
発生 し た 変動 信号 


す . ガス が 出る 事 と 大 き さ に つい て 
は 室外 に 出す 事 に より クリ ア で きま 
す が , 今度 は アン プ ま で の 配線 が 長 
く な り ま す . 補 水 は 26 個 ち も ある と 
いい か げん うん ざり し ます . 初 年 度 
は ,。 4 カ月 ご と に 約 12 7 ほど の 蒸留 
水 を 必要 と し , 年 々 イン ター バル が 
つま っ て きま す 、。 結論 を いえ ば 12 
V 6.5 Ah 程度 の シー ル バ ッ テリ に 
限り ます . 補 水 は いら ず 充 電器 も 
500 mA で 済み 。 8 て 10 年 位 使用 で 
きま す 。. 


初段 の バイ アス 


さて ,。 初段 の バイ アス 回 路 を メン 
テ の わずらわし い 電 池 で は な く 一 
2.6 V を 作ろ うと する と , 一 番 簡単 
な の が 第 5 図 に 示す 2V の LED 
ダイ オー ド の 組み 合わ せ で す 。 他 に 
も 何 か な いか と 考え た の が 第 6 図 に 
示す バカ バカ し い 回 路 で す . ひずみ 
率 計 に よる ひずみ 率 は ニッ カド 電 
池 一 2.6 V と 同一 で す が , 音 を 聞い 
て ビッ クリ , 音 が 派手 に ひ ず ん で い 
ます . 測定 値 が 良好 な の に どう し て 
こん な に 音 が ひ ず む の か . 思い 返せ 
ば 過去 に 初段 を 固定 バイ アス に し て 
音 が ひ ず む 時 と ひ ず ま な い 時 が あり 
まだ 。 

私 は 。 パ ワー・ ア ンプ の 入り 口 に 
20 k0 の アッ テ ネ ー タ を 入れ て 音 
量 調整 を し て いる 時 が 多い の で す 
が , どう も その イン ピー ダン ス が | 関 
係 し て いる らし い の で す . 第 6 図 の 
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の か け か た 
ー2.6V 土 AV 


LED 2 個 で 4 V で 定 電圧 と な り ま 
すか ら , それ 以下 の 電圧 で は 非線形 
の 動作 と な り ま す . さら に バイ アス 
電源 と し て の イン ピー ダン ス も 高い 
の で , ア ンプ に 音楽 信号 が 入力 され 
た 場合 。 バイ アス 電圧 以外 に ひずみ 
信号 発生 器 と な り ま す . 

ここ で , 第 7 図 の の の ご と く プ リ 
アン プ か ら の 信号 が ハイ イン ピー ダ 
ンス 回 路 と な っ て いた 場合 は 。 バイ 
アス 回 路 で 発生 し た ひずみ が 音楽 信 
号 に 加算 され た 格好 で パワ ー・ ア ン 
プ に 入力 され ます (本 当 は , グリ ッ ド 
リー ク 抵 抗 と 前 段 の イン ピー ダン ス に 
より ひずみ 信号 は 分 圧 さ れる は ず で す 
が , わかり易く する た め あ えて その まま 
の 値 を 用 いて ます ). 

一 方 , 第 7 図 の ② の よう に , 十分 
イン ピー ダン ス の 低い プリ バッ ファ 
を 直結 し た 場合 は 。 バイ アス 回 路 で 
発生 し た ひずみ は , グリ ッ ド リー ク 
抵抗 で 圧 緒 され て し まい , パワ ー・ 
アン プ に は ほとん ど 入 力 さ れ ま せ 
ん 。 バ イア ス 回 路 が 音 に 対す る 影響 


@ 専 用 の 充電 器 も 製作 
し た 


と 言い た いと ころ で は あり ます が , 
アン プ の 初段 を 固定 バイ アス に する 
事 自 身 ほ っ た く 一 般 的 で は あり ませ 
ん 。 

電池 バイ アス に 興味 が ある 方 は , 
手持 ちの 無 帰還 アン プ の 電圧 増幅 段 
を 第 8 図 の よう に ニッ カド 電池 を 入 
れ て みて くだ さい , 自己 バイ アス に 
比べ 音 全体 に 躍動 感 が あり , と くに 
中 低音 以下 が 充実 し て いる の が わか 
り ま す 。 

バイ パス コン に 比べ , 低 域 まで イ 
ン ピ ー ダ ンス が 低く て 一 定 し て いる 
か ら と 思い ます が , アル カリ 電池 で 
は な く ニ ッ カ ド 電 池 に し て いる の は 
動作 中 の 電流 が 充電 方 向 の た めで 
す . また , 出力 段 の 固定 バイ アス は 
きわ め て 一 般 的 で す が , ひょっと す 
る と まだ 改善 の 余地 が ある か も し れ 
ませ ん . それ と も , 前 段 の ドラ イブ * 
イン ピー ダン ス に 救 わ れ て いる か , 
ある い は 出力 管 の 感度 の 低 さ に 救 わ 
れ て バイ アス 回 路 の 影響 は 気 に し な 
く て 良い か も 知れ ませ ん が , 試す と 
ころ が 残っ て いる の は あり が た いこ 
kw 


(55 洗 祭 ) 


